スライド食器洗い乾燥機（家庭用) 
ビルトインタイプ（幅4曰 cm ) 



ごあいさつ 

このたびは、八ーマンの食器洗い乾燥機をお買い上げいた 
ださましてありがとラございます。 

ま全にご使用していただくために、機器を使用する前によ 
く読み、十分に理解したうえで使用してください。 

〇この取扱説明書は、いつでを見ることびできる場所に大切に保 
管してください。 

〇この取扱説明書の裏表紙び保証書になっています。記載してあ 
るお買い上げ曰、販売店名、な証内容などをよく確認し、大切 
に保管してください。 

〇来客者などび機器を使用するときは、その前におず取扱説明書 
の内容を説明してください。 

〇本書を紛失された場合や、ご不明な点びあればお買いホめの版 
売店または、ちよりの弊社にお問い合わせください。 


特定保守製品 


この製品は、消費ち生ま用製品安全法（消安法）で指定される「特 
定保守製品」です。この製品の所ち者は消ま法上、点検期間中に 
法定点検（有償）を行ラことびホめられています。 


取扱説明書 

保証書が 

品名コード F 己4己16 
F 4 己己16 


もくじ ぺ ジ 

1.使用前に 

安全上のごま意 . 1〜4 


各部のなまえとはた！5き•- •已〜6 

2. 使いかた 

予約 . 〕ース.乾燥の設定. .7 〜8 
各コース別の所要時間のめやず • • -9 


食器を入れる前の確認 . 10 

食器の入れかた . 11〜13 

いろいろな食器の入れかた •• 14 〜 1 巨 
運転の手順 . 17 〜 21 

専用洗剤について . 18 

3. 点検-お手入れ、他 

異常報知について . 22 

お手入れのしかた . 23〜24 

故障かな？と思った！5 •- -2 已〜2日 

ユーザー設定について . 30 

特定保守製品と点検- 31〜33 

仕様.ア フターサー ビス . 34 

保証書 . 裏表紙 


H H 抓 man 


111111111111111111111111 TW87-02 

36398720 

























使用前に 

7 ま全上のごま意 


ま全に正しく使用していただくために必ずお読みください。 


使用されるちや、他のちへの危害•財産への損害を未然に防止するために、つざのよラな区分- 
表示をしています。 

いずれちを全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいたださ、内容を理解して正しく使用し 
て < ださい。 


■を害-損害の ミ 

居度による内容の区分 


A 警告 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び死亡または重傷を負ラ可能性または、火災び 
想定される内容です。 


A ま意 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および物的損書のみび発生 
する可能性び想定される内容です。 

1 お願い 1 

安全に快適に使用していただくために、理解していたださたい内容です。 


■ミ主意-禁止内容の絵表示 


A 指に注意 

® 接触禁止 

® 火気禁止 

A -細なを意喚起 

@ 水めれ禁止 

Q 必ず行ラ 

(\) 一般的な禁止 

® 分解禁止 

〇アース 必要 



な 六 义のついた□-ソク、蚊取り線香、煙草 ^ 水につけたり、水をかけたりしない 
^ などの义気や、揮発性の引火物を近づけ 感雷ゃ故障の原历に 



A 

ミち意喚起 


お子さまが中へ入らないようにを意する 


※中か日ドアは開さません 
ので、閉じこめられてし 
まいます。使用後は必ず 
ドアを閉めて < ださい。 

思わめ事故の原因になり 
ます。 



0 

禁止 


運転中は本体に衝撃を与えない 


感電や漏電•シヨー 
卜による火災のおそ 
れや機器損傷の原因 
になります。 



® 絶対に分解したり修理-改造はしない 

発乂したり、異常動作してけびをするおそれびあります。 
《修理はお買い巧めの販売店に相談してください。 

















































安全上のごを意 



A 警告 



1 


〇 

必ず守る 


異常、故障時には、直ちに使用を中止する 

《異常-故障例》 

•焦げ<さいにおいびする•電源を入れてち運転しない•運転中、異常な音びする 
-ドアの開閉動作に異常びある•本体び変あしたり、異常に熱い 
発煙、発乂や、感電、漏電•ショートなどによる火災のおそれびあります。 

※すぐに使用を中止し、ブレーカー（機器用）を切り、お買い巧めの販売店に、必ず点 
検-修理を依頼してください。 

※製造番号び必要な場合は、洗ミき槽を弓 I さ出した底の銘板を確認してください。 



〇 

必ず守る 

0 


定格1 5 AL ソ上のコンセントを単独で使う 

他の器具と併用すると分岐コンセント部び異背 
発熱して発火し、火災にまることびあります。 

電源コードを傷付けたり-無理に曲げた 
り-引っ張たり-ねじったり-たばねた 
り-高温部に近づけたり-重い物を載せ 
たり-挟み込んだり-加工したりしない 

電源コードび破損し火災 
ます。 


感電の原因になり 


〇 

必ず守る 

接幽禁止 


電源プラグは、巧および巧の取付面にほ 
こりが付着している場合はよく拭く 

火災の原因になります。 


@ 

アース する 

〇 

必ず守る 

0 


アースを確実に取り付ける 

故障や漏電のとさに感電するおそれびあります。 
アースの取り付けは販売店に相談してください。 

交流1 OOVLU 外では使用しない 

火災-感電の原因になります。 

電源は交流10 0 V 専用コンセントを使用ずる 

火災-感電の原因になります。 

電源コードや電源プラグが傷んだり、コ 
ンセントの差し込みびゆるいときは、使 
用しない 

感電-ショート-発乂の原因になります。 


運転中または、運転終了後45分間は絶対に庫内やヒーターカバーにふれない 
食器の取り出し、残さいフィルターの掃除•お手入れは、運転終了後4己分 
L ソ上経過してか！5行う 

食器の取り出し、フィルターの掃除-お手入れは運転終了後4已分 LU 上経過してか 
日行ってください。 

やけどをするおそれびあります。 
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使用前に 

7 ま全上のごま意 


A 

ま意喚起 


機器を給湯器に接続して高温で使用する場合、他の水をか5も高温のお湯が出るためま意する 

やけどをするおそれびあります。 


〇 推奨専用洗剤 L ソ外は使用しない （ P 18『専用洗剤について』参照） 

•台所用液体洗剤は使用しない。泡び大量発生して正しく作動せず、故障の原因になります。 

"""" -石けん成分入りの食器洗い乾燥機専用洗剤を使用しない。洗いあびりび悪くなる場合びあります。 

〇 点検期間中に法定点検を受ける ( P 31 『特定保守製品と点検』参照） 

経年劣化による乂災-けびのおそれびあります。 

-使用の前に必ず所有ち登録を行ってください。 

点検期間になりましたら当社か b ご案内を送付します。 


0 

禁止 


運転中は、ドアを開けない 二 

高温の洗を水や湯気で、やけ 
どをするおそれびあります。 


を器の追加など、やむをえず 
ドアを開ける場合は、必ず 
【スタート/一時停止】スイッ 
チを巧してください。 



0 

禁止 


子供など取り扱いに不慣 
れなちには使わせない 

やけど-けびをするおそれ 
びあります。 



0 引き出したドア側面に 
触れない 

やけどをするおそれびあ 
ります。 




バケツや洗いおけなどで 
水を入れない 

水漏れの原因になります。 



A ドアを閉めるとき指の 
挟み込みにを意する 

けびをするおそれびあり 
よ9 〇 



〇 

必ず守る 


電源プラグを巧くときは、電源コードを 
持たずに必ず先端の電源プラグを持って 
引き抜く 

感電やショートして発火し、乂災に至ること 
びあります。 


0 開いたドアに強い力をかけたり、ぶ5さ ^ 機器下の引き出しを開けたまま、食器洗 
びったりしない ^ い乾燥機のドアを開けない 

—止破損や変おの原因になります。 L 破損や変あの原因になります。 


0 調 S 台や置さ台として 
使用しない 

" ^ やけど-けびをするおそ 
れびあります。 



0 テレビ-ラジオなどの家電製品の近くで 
使用しない 

"'A 映像の乱れや雑音の原因になります。 

0 食器洗を-乾燥 L ソ外の用途には使用しない 

やけど-けびをするおそれびあります。 
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安全上のご注意 





■寒を地の別ななどで、を季に使用しないお客様へ 

万一凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管などの破損の原因になります。水なさ作業び必要なため、お 
買し^巧めの販売店または、お近くの水道施工業ちに相談してください。 

※凍結のおそれのある場所（室温ぴ GLUT ) へは設置しないでください。 

■購入後、しば！5くは使用中に機器（ゴムや樹脂）のにおいがする場合があります。 

■井戸水などは、不純物などびをく含まれる場合があり、故障の原因になる場合びあります。 

■給水について 

-本機は給水接続専用です。 

•給湯接続された場合、十分な冷却びえられないため、乾燥時の乾さ具合び悪くなります。 

給水接続かどラかわからない場合は、販売店ちしくは施工店に確認してください。 


■止水をの場所 

-止水をは、通常機器を設置しているキャビネットの底にあります。 
-止水をの場所びわからない場合は、販売店ちしくは施工店に連絡 
してください。（止水をについて P 22 参照） 



■点検お知5せ機能 

•長期間使用され、使用期間び] 0年を越えると、電源スイッチを「入」にするたびに、約7秒間す ベての ランプび 
点滅します。惧常報畑 こついて P 22 参照） 

株式会社八ーマン点検受付センター ( TEL . 01 20-780-137) に連絡してください。 

点検の案内をさせていただきます。（詳細は P 3 1〜33『特定保守製品と点検』参照） 

-点滅後は通常の運転手順で使用でをます。 


4 



























使用前に 

7 各部のなまえとはた5さ 



-機器を運転させるとさに巧します。 

-運転び終了すると、自動的に電源を『切』にします。 

. スタート せずに放置していると、約1□分後に霞原を『別 
にします。 


-運転スタートおよび、一時停止させるときに巧します。 

-一時停止させた後、再びスタートさせるとさは、再度 
巧します。 



\ピツ/ 


編 



\ピツ/ 




洗ミき槽 
固定ノズル 

回転ノズル 


ヒーター カ パー 

-下にヒーターびあ 
り、運転中は高温 
になります。 

残さいフィルター 



己 




























































































































( 各部のなまえとはた 5 さ ） 


操作パネル 


標準強カスピ-ディ 標 準強力 _, 2日辑 — 

お温予洗い乾燥のみタ ドライ4時間 


コース スイッチ 

防臣_|ぺ-ジ参照 

-洗ミきコースの設定をするとさ 


乾燥スイッチ 

防 I 8卜-ジ参照 
-乾燥の設定をするとさ 


予約スイッチ 

に ? f 7 I ぺ-ジ参照 

- 2時間後、または4時間後 
の運転開始を予約するとを 


※各スイッチは、巧すごとにランプ表示び切り替わります。 


運転表示ランプ 


-電源を巧すと運転表示ランプび点灯します。 

-運転中は、現在の運転行程び点滅します。 

※一時停止中は、運転表示ランプび点灯に変わります。 


例)洗ミき中の場合 




雷 翻-巧巧- 窗實暮麗鷹暢イ 


/ I \ 



付属品 



〇取扱説明書 
(保証書付） 

〇ご使用ガイド 
〇所有を票 
〇工事説明書 



巧扱説明書 
(保詔書付） 





ご使用ガイド 


脯者票 


〇専用洗剤（100邑1袋) 
《計量スプーン付 
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使し、けた 

2予約•コース•乾燥の設定 


コースの 設定 


標準強カスピ-ディ 4、 標準強カ ー|、 2曜 
低温そ洗い乾燥のみりこ^ ドライ (^2^ 4時間リ^ 


予約の設定 


- 4時間または2時間樹こ、選んだ コース の運転を開始します。 

• 予約で設定できる コース は、 r 標準」. r 強力」. r ほ温」の3 コース です。 

-【予約】スイッチを巧すごとにランプ表示が変わり、予約設定ができます。 


2時間 


► 

4時間 


► 

予約なし 

心ノ 


《 r 予約なし」表示は、予約の設定ランプが全て消なします。 

〈予約の設定方法〉 


◊食器をセットする。 （ P 11 〜16参照） 

あ日かじめつけ 置 さしたちのを入れて< ださい。 

(予約待機中に残さいびこびり付さ、取れにくくなります。） 

◊専用洗剤を入れる。 （ P 18参照） 

1. 機器本体の【電源】スイッチを巧す。 

2. ドアを引き出し、【予約】スイッチを押して、予約時間を設定する。 

3. 【コース】スイッチを巧して、コースを選択する。 （ P 8 参照） 

4. ドアを確実に閉める。 

己.機器本体の【スタート /- 時停山スイッチを巧して、設定を完了する。（予約待機中） 

運転表示ランプ「予約」び、点灯から点滅に変わりまず。 

設定時間になると、運転表示ランプ「予約」び消灯して運転表示ランプ「洗浄」び点滅し、自動的 
に洗浄運転を開始しまず。 

〈予約の取り消し方法〉 


1. 機器本体の【電源】スイッチを巧す。 

運転表示ランプ「予約」び消灯しまず。 

• 割安な深夜電力（時間帯別電灯契約*]び必要)を利用ずるとさにおすすめしまず。 
• 深夜に予約運転をセツトしておけば、朝には食器びされいに洗い上びります。 


* ] 「時間帯別電丹契約」とは、電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約にくらべ 
電気代び昼間はやや割高ですび、夜間は安くなる制度です。 
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食器の入れかた 



-にース】スイッチを巧すごとにランプ表示が変わり、洗をコースの設定ができます。 


コース 


標準 

強力 

スピーディ 

低溫 


予洗い 


乾燥のみ 


汚れぐあい 


ふつラのミちれ 

■食後、ずぐに洗ラとさ 


がんこなミちれ 

-こびり付をなど、びんこな巧れのとを 
-中華料理など油分の多いちれのとさ 
■食後、数時間してから洗ラとさ 

つけおき-軽いミちれ 

■つけおさ、または軽くすずいだ食器を洗ラとを 
•バンなど、軽いちれを洗ラとを 

※加熱すすざの温度び低いため、乾燥終了後、をかの水び残る場合びあります。 

熱に弱し、食器 

-耐熱温度び低いプラスチックの食器を洗ラとを(耐熱 60° C 1； (上） 
※加熱すずざの温度びほいため、乾燥終了後、をみの水び残る場合びあります。 

おおまかなミちれを落としておく 

-後でまとめて洗ラときに、前をっておおまかな巧れを落としておをたいとき 


あらかじめ洗ってある食器 

-あらかじめ手洗いした食器などを乾燥させるとき 
※『乾燥のみ』コースをよく使用する場合、週に1回程度、予洗い運転を行っ 
てください。（乾いた水滴びにおいの原因などになるおそれびあります。） 


乾燥の設定 


-【乾燥】スイッチを押すごとにランプ表示が変わり、乾燥の設定びできます。 

-選んだ洗を コース よりランプ表示び異なります。 

※乾燥の仕上がりが悪い場合は、乾燥の設定を r 強力」もしくは、 r 強力+ドライ」に設定してくださし、。 

◊ r 標準」. r 強力」.唯温」.「乾燥のみ」 コース 

^ ■關 ifeM ^ 




強力 


◊「スピーディ」 コース 


乾燥なし 


ドライ 

1 

► 

( 

標準 



強力+ドライ 

1 < 

:強力） 


標準+ドライ 


《 r 乾燥なし」表示は、乾燥の設定ランプが全て消なします。 
『ドライ』運おとは？ 


• き器の乾さをカラッとさせたいとさ 
• 運転終了後のを器の温度をほくしたいとさ 
• 庫内のにおいを減らしたいとき 



『ドライ』運転を使用してくださし、。 


鴨準】【強力】【スピーディ】帷温】【乾燥のみ】の運転終了後、約40分間か量の給水と送風により庫内を冷却- 
除湿運転します。 

-ヒーターによる加熱は行いません。 

-ドライ行程中にドアを開けると、『ドライ』運転は終了します。 

-『ドライ』運転終了後は、終了ブヴーは鳴日ずに自動的に電源び『切』になります。 
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使し、けた 

2各コース別の所要時間のめやす 


◊給湯-給水接続について 
◎本機は、給水接続専用です。 

給湯接続でち使用でさますび、水;令除湿ち式で乾燥するため、乾燥の仕上びりび悪< なります。 
※乾燥-ドライ運転時に水;令除湿を行ラため、少量の水を使用します。 

◎給湯-給水接続びご不明な場合は、販売店ちし<は施工店へご確認ください。 


◎給水接続の場合(電源電圧1 00 V 、 水圧0.3 MPa (3 kgf / cr み給水20で室温20でのめやすです。） 


洗ミき コース 

所要時間 

スチーム 

洗い 

水ずずぎ 

加熱すすざ 

乾燥 

標を 

mm 


約23分 

約7分 

約2己分(約70で） 

約3已分 

強力 


約10分 

約41分 

約11分 

約2己分(約70で） 

約3己分 

スピーディ 

約40分 


約16分 

約7分 

約17分(約己已で） 


お温 

era 


約41分 

約20分 

約13分(約己〇で） 

約3己分 

乾燥のみ(標準） 

約已〇分 





約己0分 

乾燥のみ(強力） 

約70分 





約70分 

モ洗い 

約已分 


約已分 





※スチーム行程中は、ポンプは作動しません。 


-所要時間について 

-所要時間は、電源電圧-水圧-季節（室温や水温） • 給湯配管長さによって変化しまず。 

※季節びをの場合（室温10む-水温1〇む）など室温や水温び低い場合は、所要時間び上表の所要 
時間に比べ、約已〜] 0分長くなりまず。 

-『ドライ』運転び設定されている場合は、上表の所要時間に約4□分間追加されます。 

《ドライ運転時に水;令除湿を行ラため、少量の水を使用します。 
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使いかた 

2食器を入れる前の確認 


庫内に入れてはいけないもの 
ミち意- 



0 洗を水の噴射で飛ばされやすい軽い 
S 1ちのは入れない。 

食器や調理器具 L ソ外のをのは入れない。 

ヒーターカバーの 上に落ちると、発 
乂•発煙-焦げ-溶け-においの原因 
になります。 


わりばし 



プラスチックの 
スプーン、フオーク 




耐熱 90° C しソ下のプラスチックのもの 
(耐熱表示のないをの） 

-あ温コースの場合、耐熱日 crc しツ上 
のをのび洗えます。 

まな板汁わんプラスチック客器 

変おします。 


クリスタルグラス、強化ガラス、傷つ 
いたガラス製カツト食器 



白く還ったり割れたりします。 


銀製-洋銀製を器など 



金色に変わり、その後黒くなりまず。 


アル S 製、銅製の銅や食器 



変色します。 

(アルミ製は白くなり、 

その後、灰色に変色しまず。） 


铁製の包了、フライパン 



フッ素樹脂加工を施したフライパンなどで、 
表面に傷やはびれびあるをの 

コーテイングびはびれることびあります。 


びん、徳利などの食器 ひびの入った食器、 漆塗りを器、重箱、金迫入の食器、木製のわん 

貫入食器(ひび割れ模様の食器） 




um \さいをのは中び洗えません。 


変色したり、ひびび入った食器は 
割れるおそれびあ0ます。 


はびれたり、表面にひびび入り、 
割れるおそれびあります。 



落ちない汚れは… 


手洗いでち落としにくい巧れは、そのまま入れてちされいに洗えません。 
あらかじめ、手洗いでこすり落としてから入れるか、手洗いにしてください。 



(例） • グラタンなどの焼さつさ 
-茶碗蒸しのこびりつさ 
-鍋の焼けこげ 

※食器のセツトの仕ち-こびりつさ具合-□紅の種類により、落ちにくい巧れびあります。 



70 


































使いかた 

2食器の入れかた 


大皿… 

…已点 

〈標準食器量(已人分い 

ノ」、皿 曰点 木わん 

'…已点 

中鉢. • • 

…已点 

湯のみ•コップ'''10点 汁わん-'' 

'…已点 



計3己点 

他に 

スプーン'フォーク'はし-包 T など 



※標準食器とは、（社）日本電機工業会-自を基準「電気食器洗い機用食器に関 
する自主基準」に009年日月] 7曰改正）に基づいた食器のことです。 


|~ | A ま意 - 

〇 庫内に入れてはいけない 
食器びあるのでま意ずる。 

( P 10 参勵 



A 警告 




(D 

接轴禁 u 

食器の出し入れは、運転終了 
後4日分経過して占、5行う。 

やけどをするおそれびあります。 



確認！ 


-上かごが洗を槽にのつていることを確認してください。 

-食器の向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。 

-食器の種類によっては、上かごを取りがして食器を入れてください。 


下かごに入れる場合 


•上かご]•上かご2を倒してから、上かご3を上げてください。 


上かご] 上かご2 





1. 上かご2 (2 力所）を倒す。 

2. 上かご1を倒す。 

3. 上かご3を上げる。 

※必ず上かご2を先に倒してください。 
上かご3び正しく上びりません。 
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食器の入れかた 


) 


下かごに入れる 


• 食器の巧れた面を下図のよラに矢印ち向に向けて入れてください。 

1. 汁わん.茶わんを入れる(直径 12 cmJU 下） 2. 小皿を入れる（直径！ 2 cm じ TF ) 
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2 食器の入れかた 

上かごに入れる場台 


•上かご]•上かご2に入れる（上かご3を倒してから、上かご]•上かご2を起こしてください。) 



已.コップ.湯のみを入れる 6. 小物を入れる（長さ 24 cmL ソ下） 

(包 T を手前に入れる防同 ぺ-ジ参照) 
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2 いろいろな食器の入れかた 

どんぶりの場合 



その他の食器の場合 



ラー メン鉢) 

ラーメン鉢 • • .已点 

ル鉢 . 已点 

中鉢 . 已点 

はしなど 

※上かご]•上かご 2- 
上かご3を上げてく 
ださい。 

※上かごに接触する場 
合は、上かごを洗浄 
權から取り外して< 
ださい。 





74 














































































































































使し、けた 

2いろいろな食器の入れかた 


調理器具の場合 

-正しい入れかた 

-巧れている面を內 
側にして入れる。 

-ノズルからの噴射 
水び上かごの食器 
に当たるよラに、 
ボールなどを斜め 
に傾けて入れて< 
ださい。 



悪い入れかた 

-上かごの下に 
大さい調 S 器 
具を入れない。 

-調 S 器具を重 
ねない。 



さいばし 



まな板 


包 T 


まなホ反 （縦 21 cnU：l 下、横 37 cmL：l 下、厚さ 1 .日 cmiJl 下） 


巧れている面を内側にして入れてください。 
ル物入れのち側に入れて<ださい。 


※木製のまな概ま割れ目び入ったり、表面のキズに入り 
込んだ巧れび洗えない場合びあるため、耐熱温度 
80でじ(上のプラスチック製のちのをおすすめします。 


さいばし （長さ 29 cm け下） 


-奥のル皿部に入れてください。 

《 24 cm 於下の場合、ル物入れに入れて 
<ださい。 


包 


(長さ 30 cm 政下） 


-刃を下に向けてル物入れの手前に入れ 
てください。 

※刃の部分び]已 cml ； (下の包 T I 巧 cm ’ 

は入れないで < ださい。 

包 T 入れから落下するおそれ 
びあります。 


rIA ミち意 


0 


鉄製の包 T や、巧巧び綱のちのは、 
さびの原因になるため入れない。 


がイント 


-包 T は左図のように正しくセツトし、 
固定されている事を確認する。 
※立てた状態でセツトするとドアび引 
さ出せなくなる原因になりまず。 
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Q いろいろな食器の入れかた ） 


調理器具 


※調理器具の大ささはめやすでず。 

(ここに記載している調 S 器具でち、食器の大ささ、 
入れかたにより、入らないことびあります。） 


例）•フライパン•••直径2日 cm じ(下 

-片手なベ . 直径]已 cm 、 深さ 8 cm 

-なべふた、ボール、プル、さいばし、 

しやもじ、フライ通し. ••24 cm じ(下 

(ル物入れに入れる。) 


さし'!ばし 

片手なベ 

しやもじ 

フライ通し 
まな板 



なべふた 
ヴル 

おたま 

フライパン 


ボール 


食器セツトの悪い例 


食器セットのしかたび悪かった場合、ドアび引き出せなくなったり、水漏れ•本体•食 
器の破損の原因になります。 

※引さ出せなくなったとさは、むりやり引さ出さずに、販売店に連絡してください。 


食器や包 T 、 調理器具び洗ミき憧のふ 
ちより上に出ないようにずる。 

ドアを閉めるときに食器び機器本体 
に当たって食器び割れたり、パッキ 
ンびがれ、水ちれやドアが開かない 
原因になりまず。 


食器を入れすぎたり、まな板を平らな面を 
上にして入れない。 

ドアび弓 I さ出せな < なるおそれびあります。 


コップや湯のみび上向きや横向きになら 
ないよラにする。 

さ器の向さび違5と洗い上びりびわるくなります。 


スプーンやフォ- 
クなどび重ならな 
いよラにする。 
洗い上びりびわる 
くなりまず。 


ミちれている面を 
が側に向けない。 
洗い上びりびわる 
くなります。 



さいばしなどび、かごか曰下にはみ出さ 
ないよラにずる。 

ノズルび回西しなくなり、洗えなくなり 
まず。 


上かごの下にを器を 
ふせてセツトしない。 
上かごのコップや湯 
のみび洗えません。 


食器どラしび重なら 
なし)よラにする。 
洗い上びりびわるく 
なります。 
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2 残さいフィノムターがたットさのでいるか、 
また傾いてすき間びなし げ谣認する。 


残さいフィルターを取り付 
けずに運転すると故障の原 
因になります。 



確認！ 



残さい 

フィルター 


3- 食器の残さいを取り除く。 


「お願い 


下記の残さいが夕寞5ないようにあらかじめ取り除いてください。 
残さいが夕妄ると、巧れやにおいの原因になります。 

•ち付着の原因：七味、ゴマ、ふりかけなど細かいちの 

油の固まりや玉テの固まりなどのひどいミちれ 
•ポンプ故障の原因：つまよラじ、魚の骨、輪ゴム、ラップ 
※残さいび多かったり、ちれびひどい場合は、あらかじめつけおきや、 
水洗いをしてください。 



4. ドアを引さおし、食器を入れる。 

iX ^ Ij 11〜11司ぺ—ジ参照 

•食器は巧れたちを内側にして、食器どラし重 
ならないよラに]点ずつ入れてください。 

-ドアを開くとき、『ピッピッ』と音び鳴ります。 



使し、けた 

2運転の手順 


運転ずる前に 


就え る食器や調理器具かを確認ずる。 

防臣0|ページ参照 
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運おの手順 


5. 専用洗剤を 

小物入れ付近に入れる。 

-洗剤の量は4.已旨 

-油巧れびをい場合はをめに入れる。 
(約7旨） 



専用洗剤について） 

A -必ず石けん成分を含まない 食器洗い乾燥機専用洗剤 を使用してください。 
必ず守る -台所用液体洗剤-重曹は少量でも使わないでください。 


※一般の台所用液体洗剤では、泡の異常発生で正しく 
作動せず、故障の原因になります。 

(台所用液体洗剤をき器を入れる前に使用した場合は、 
十分に食器をすすいでから入れてください。） 

※重曹を使うと、重曹び固まり故障の原因になります。 
※食器洗い乾燥機専用洗剤でち、石けん成分び含まれ 
ている洗剤では、庫内に石けん成分などび残ったり、 
洗い上びりび悪くなる恐れびあります。 


〔専用洗剤の購入について） 

. 付属の専用洗剤びなくなりました5、食器洗い乾燥機をお買い上げの販売店または、 
□ 120-38-8 180 (電話料金無料）に連絡してください。 

お近<の家電量販店-ホームセンター-スーパーマーケットなどでち購入でさます。 


广推奨専用洗剤- 

フィニッシュ パウダー 
(粉末） 


ジョイ（粉末） 


(別売品） 


ハ-ゥダー 
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使し、けた 

2運車ちの手順 


運転をはじめる 



7. 【電源】スイッチを巧す。 


2 ドアを引さ出して、洗ミき コース と乾燥を設定する。 


予約.コース.乾燥の設定 （ D ： 石巨]〜记 J ページ参照） 

-コースを変えない場合は必要ありません。 

前回運転したコースで運転します。 （*1) 


*1 ■運転 コースの 記憶に ついて 

-電源を『入』にすると自動的に前回運転したコースに設定されます。 
※いつち同じコースを使ラ場合はコースを選ぶ必要はありません。 


3- ドアを確実に閉める。 

-ドアを閉じると、『ピッ』と音び鳴りまず。 

※ドアび閉まっていないと『ピッピッピ』と音び鳴り 
【スタート/一時停止】のスイツチは受け付けません。 


|~ | A ミち意 - 

0 ドアを強く閉めない。 

また、強く引きださない。 

^ き器どラしびぶつかり、割 

れるおそれびあります。 


a [スタート/一時停止】スイッチを押して運乾をはじめる。 


• 運転を開始したあとで（運転開始後3分内に行ってください。) 


こんなとさ 

操作のしかた 

. スター ト直後に食器を追加ずるとき。 

運転開始後、時間び経過して行ラと、追 
加したを器びをれいに仕上びらないこと 
びあります。 

【スタート/一時停止】スイッチを巧し、ドアを引き出して、食 
器を入れて < ださい。 

ドアを閉めると、自動的に運転を再開します。 

※運転中にドアを引き出した場合、ドアを閉めるまで『ピッピッ』 
と1分毎に音び鳴ります。 
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運おの手順 


運転終了 


7. 終了ブザーが鳴って運睹終了。 

※出荷時は終了ブヴーび鳴る設定になっていまず。 

※予約運転後、およびドライ終了後はブヴーは鳴りません。 

※深夜の運転などで報知び必要のない場合は、終了ブヴーを消すことびでさます。 
-終了ブヴーの解除-設定ち法 
「ユーヴー設定について」を参照 ページ参照） 


2. 『ドライ』運乾が始まりまず。 (『ドライ』設定時） 

-運転終了後約4□分間『ドライ』運転します。 

※途中でドアを引き出すと『ドライ』運転は終了します。 （ D ： 戸 ぺージ参照) 


3. 食器を取り出ず。 


-必ず1点ずつ取り出してください。 

※まとめて取り出すと食器どうしび当た 
つて、割れたり、欠けたりするおそれ 
びあります。 


A 警告 


ち軸禁止 


運転終了後すぐにドアを開けない。 

庫内び非常に熱くなっており、やけど 
のおそれびあります。 

運転終了後45分 LU 上 おいて、庫内びを 
えてからドアをあけて<ださい。 
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3 - 残さいフィルターを必ず元通りセットする t 

-傾いてずさ間びでさていないか確認してください。 


お願い 


2曰 LU 上使用しない場合は、必ず食器を取り出してください。 
また残さいは必ず捨て、残さいフィルターを洗ってください。 
においやカビの原因になります。 


使し、けた 

2運転の手順 


後始末をする 


毎回行ってください C 


残さい フィルターを取り出す。 

-中鉢部のずさ間から取り出して 
<ださい。 

※残さいフィルターを取り出した 
とさ、底部に残水びある場合び 
ありまずび、排水側からのにお 
いや、虫などの侵入をふせぐた 
めなので問題ありません。 


A 警告 



残さいフィルター 


中鉢部のすさ間 
から取り出す 


〇 

必ず守る 


残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後4已分 ULh おいて、庫内び;ちえてか5行ラ。 

ヒーターカノ（一に触れると、やけどをするおそれびあります。 


2. 残さいを捨て、 辣さいフ丫ノムターを就う。 

-ミちれび落ちない場合は、歯ブラシなどで洗ってください。 
※残さいフィルターを外したところの周囲や残さいフイ 
ルター取っ手の内部もとさどさ拭さ取ってください。 


お願い 


格子部に引っかかったミちれ 
や残さいフィルター周辺の 
巧れも拭き取ってください。 
洗い上びりび悪くなる原因 
になります。 



残さいフイ ルター 
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• 機器の止水栓ちしくは水道の元栓を閉 
めてください。水漏れの可能性びあり 
ますので、 罕農、お買いホめの服売ち 
に律絡して < ださい。 

※ポンプを稼動し強制的に排水します 
のでブレーカー（機器用）を切らない 
で < ださい。 

ブレーカー（機器用）を切ると機器外 
に水漏れする場合びあります。 


標準-強力-スピーディランプび点滅 

し 標準' 巧 カ スピ-ディ 
〔思温韦先しけ燥のみ 


標準.強力.スピーディ.予約2時間 
ランプび点滅 

標準.強カスピ-デ ィ//2時間 
ほ盏'■そない责燥めみ^4時齒 


給水不良 

断水や給水管び詰' 
まっているか、水 
道管のま結あるい 
は止水栓の開け忘 
れなどで給水でさ 
ないことを 7 J \ して 
います。 


•断水の場合は、断水び回復してから 
運転してください。 

凍結の場合は28ページを参照してく 
ださい。 

-初めて使用される場合は、止水栓の開け 
忘れの可能性び高いので、お買いホめの 
販売店に連絡してください。 


標準-強力-スピーディ-予約4時間 
ランプび点滅 

標準強 力が-ディ《 2mm 
宿温]燥痴 V 時間 


排水不良 

排水ホースの巧れ 
や、異物の詰まり 
によって、排水で 
をないことをのし 
ています。 


残さいフィルターび、詰まっていな 
いか確認してください。 

初めて使用される場合は、排水ホー 
スの接続ち法に不具合びある可能性 
び高いので、お買い求めの販売店に 
連絡してください。 


すべてのランプび7砂間 点滅 

-サ扣巧#なさ- nm ドライ- 

/ I \ / I \ / |\/|\/|\ 

標準 を力. スピ-ディくく! 


標军強カタ綱 

理:\欄 


点検のお知らせ 

使用期間び] 0年' 
を越えると電源ス 
イッチを「入」に 
するたびに点検期 
間であることを示 
しています。 


-使用期間び] 0年を越えました。 
株式会社八ーマン点検受付センター 
(0120-780-137) に連絡してください。 
点検の案内をさせていただきます。 
詳細は3 ] 〜33ページの『特定保守製 
品と点検』を参照してください。 

-点滅後は通常の運転手順で使用でさます。 


上記処置をしても運転をしない場合や、上記 • L ソ外の異常報知のランプ表示びあった場合は、 
お買い求めの販売店または、ちよりの弊社に連絡してください。 

このとさ、ランプ表示の状態についてちお知らせください。 


参考 （止水栓について） 


通常、止水栓は機器を設置している 
キャビネット内にあります。 

下図のよラに点検口のふたびないな 
ど、止水栓ちしくは、水道の元栓の 
場所びわからない場合は販売店に連 
絡してください。 



点検•お手入れ、他 

3異常報知について 

◎ブザー音やランプ表示で機器異常を知5せたときは、お買いホめの販売店に連絡してください。 
操作部•運お表示ランプ表示 內容 処置 


良 

不 

れ 

漏 

水 


接ブらしし 

のルゎ生お 

路バど発を 

通水なびと。 

水給部れこす 

のや続漏るま 

内部接水いい 

機続ののてて 
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点検•お手入れ、他 

3お手入 n のしかた 


◎お手入れは、 

『運お終了後4已分 m 上経過してから巧う』 

『台所用洗剤-研磨剤入り洗剤は使用しない』 
『金属タワシやナイ□ンタワシなど、硬いお手 
入れ道具を使用しない』 


月に一度はお手入れをしてください。 


警告 


〇 お手入れは運転終了後4己分上おいて、 
庫内がをえてから行ラ。 

0^33ヒーター カバーな どに触れるとやけどの 
おそれびあります。 


庫内を清潔に保つために 


-よく絞った柔らかい布でないてください。 

-洗ミき檀のみちは、食べものカスなど巧れび付きやすいので、 
よくなさ取ってください。 

-庫内に白カスび残っている場合、歯ブラシなどで取り除いて 
ください。 

•庫内の底やヒーターカバー、かご、ル物入れなど、食べちのカスな 
どび残っている場合は、かごを取り出して拭き取ってください。 
ヒーターカバーに汚れび付着していると乾燥時に、においの原 
因になります。 

※ヒーターカバーは取り外さないでください。 


plA ミま意 


0 


ドアを開けて、水やお湯を入れない。 Q , 

水漏れ、異常報知の原因になります。 




情内の巧れやにおいが気になる場合】 

-食器を入れずに洗剤または、レモン汁-お酢少量を入れて r 予洗い」コースで運転する。 

-ミちれびひどい場合は、市販の「食器洗い乾燥機用庫内ク U —ナー」を、使用ち法を守って使用してください。 

【庫内が白くなった場合】 

-クエン酸や市販されているクエン酸入りの「食器洗い乾燥機用庫内クリーナー」を使用してください。 
※庫内に白い成分び蓄積すると、故障の原因になりまず。 

-「食器洗い乾燥機用庫内ク U —ナー」の使用ち法を巧って使用してください。 

※誤った使用ち法で使用した場合、ク U —ナーの効果び得られないことびあります。 

【クエン酸または庫内クリーナーの使用方法（例)】 

(1) ドアを開けて食器を取り出し、残さいフィルターを掃除して、正しく取り付ける。 

に）クエン酸または庫内ク U —ナーを庫内に入れ、ドアを閉める。 

(3) [標準]コースで、終了するまで運転する。 

かごの取り出しかた-取り付けかた 

协ごの取り出しかた】 

-ドアを最後まで引き出して食器類をすべて出してから、固定ノズルに当たらないように上かごと下か 
ごを取り出してください。 

食器かごのコーティングのはびれや固定ノズルび破損ずる原因になりまず。 
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お手入れのしかた 


【かごの取り付けかた】 

-下かごの大皿の位置び奥側になるよラに取り付けてください。 

-ル物入れは、下かごの3力所のピンに確実に設置してくださし、。 


-上かごを洗を槽凸部（前後2力所）に引っ掛けて設置してくださし、。 



ノズルの掃除 

-ノズルを取り外し、水につけてゆすって、ノズル内に水び通る 
ように水洗いしてください。 

【ノズルの取り外しかた】 

-ノズル中央部を持って、真上に引き抜いてください。 

【ノズルの取り付けかた】 

-洗浄權中央の突起部に『カチッ』と音びするまで、しっかり押し込 
んでください。 

※取り付け後、ノズ j レび手で軽く回ることを確認してください。 

正しく取り付けないと食器び洗えません。 

ドアや操作パネル部の掃除 

-ドアや操作パネル部の巧れは、よく絞った柔らかい布でなき取ってください。 

-掃除をずるとさは、水をかけないでください。 

-ベンジン-シンナー-クレンヴー-ワックス-弱アルカ U 性洗剤-アルカ U 性洗剤などでないたり、 
たねしでこすらないで < ださい。 

-化学ぞラさんを使用する場合は、そのミ主意書さに従ってください。 

2曰 1 U 上機器を使用しない場合 

-必ず食器を取り出してください。 

また、残さいは必ず捨て、残さいフィルターを洗ってください。 

《においやカビの原因になります。 

-長期間使用しなかった場合は、使用前に食器を入れないで r 予洗い」コースで運転してください。 

消耗品について 

•食器かご•パッキンは、消耗品です。 

※食器かごのコーティングびはびれたり、サビびついた場合は、お買い求めの販売店に相談してください。 
※パッキンは使用環境（巧れなど）により通常より劣化び早くなる場合びあります。 
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点検•お手入れ、他 

3故障かな？と思った!5 

洗い上びりについて 


：!犬況 


〇洗い上びりび 
わるい。 

〇洗えていない 
食器びある。 


〇洗剤び溶け残る。 


〇ガラス製の食 
器などび白く 
ぐちる。 


〇食器臓ばんだり、 
黒ずんだりする。 

〇プラスチック 
食器び変おす 
る（お婉、弁当 
箱、など)。 


原因 

対処ち法 


〇食器を重ねて入れたり、食器の向きび 
間違っている。 

〇かごに入れた食器び、かごの下にはみ 
出てノズルの回転を止めている。 

〇食器などを正しく入れる。 

( 食器の入れかた P 11〜16参照） 

〇焦げつさやこびりついた巧れび食器に 
ついたまま入れている。 

〇こすり落としてか日入れるか手洗いする。 

( 落ちないミちれは''' P 10参照） 

〇残さいフィルターやノズルが目づまり 
している。 

〇残さしロィルター、ノズルをお手入れする。 
(じ：^後始末をする P 21 参照） 

( お手人れのしかた P 24 参勵 

〇井戸水など三ネラル分の多い水を使用 
している。 

〇専用洗剤を多めに入れる。 

〇専用ク U —ナーを使用する。 

( じ；方お手入れのしかた P 23 参勵 

〇コースの選択び適切ではない。 

〇食器の巧れ1こ応じた正しし口ースを還尺する。 
(に戸コースの設定 P 8 参照） 

〇推奨専巧洗剤じ(外の洗剤を使用している。 

〇専用洗剤を入れ忘れている。 

〇粉末状（パウダー）の推奨専用洗剤を正 
しく入れる。 

( に専巧洗剤について P ] 8参照） 

〇専巧洗剤び湿気たり、固まっていませ 
んか？ 

〇固まっている場合は、ほぐしてから入 
れてください。 

〇表面にルさな傷やひびび入った食器類 
を高温の洗ミき水で洗ラと浸食び進み、 
まれに白くなることびある。 

〇表面にルさな傷やひびび入った食器は 
入れない。 

( 庫内に入れてはいけないもの P 1 □参照） 

〇ク U スタル製食器は白く くもることび 
おる。 

〇ク U スタル製食器は入れない。 

( ¢1=庫内に入れてはいけないもの P 1 □参照） 

〇油分や玉子などび多く食器に残ってい 
る場合、白くくもることびある。 

〇専用洗剤ををめに入れる。 
or 強力」コースにて運転する。 

〇すすざ回数を増やす。 

( 0：1=ユ-ヴ-目旋について P 3 □劍負） 

〇ミネラル分で白くくもることびある 

〇とさどさレモン汁や酢をつけて手洗い 
する。 

〇水に含まれている鉄分や茶おにより色 
び付く。 

〇ときどきを器を手でこすり洗いする。 

〇茶ミまは洗いおけなどで漂白する。 

〇耐熱90でじ(下のプラスチック食器をセ 
ットした。 

〇プラスチック密閉容器のふたを入れた。 

〇耐熱90でじ(下のプラスチック食器を入 
れない。 

耐熱目0で L ソ上のちのでち「強力」コース 
では繰り返し況わないでください。 

〇耐熱日0でしソ上のプラスチック食器びあ 
る場合、「ほ温」コースで運転してくだ 
さい。 

( 庫内に入れてはいけないちの P 10 参照） 
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故障かな？と思った 5 


乾燥仕上がりについて 


状況 

原因 

対処方法 


〇を器の糸底部 
に残水びある。 

斬 

糸底部の残水/ 

〇食器の形状やセットのしかたび悪く、水 
び若干残ることびある。 

〇『ドライ』運転を設定して運転する。 

(水の残りび緩巧されます。） 

( に戸『ドライ』運転とは？ P 8 参勵 

〇ガラス製食器 
に薄い水滴の 
跡び残る。 

〇水に含まれている S ネラル分び残る。 

〇ときどきレモン汁や酢をつけて手洗いする。 

〇すすざ回数を増やす。 

( 0：^ューヴー設定について P 3 □参照） 

or スピーディ」 
コースで運転 
したび、乾さ 
が悪い。 

or 標對「強力」コースより、加熱すすざの 
温度び低く、乾きび悪い。 

or 乾燥」-「ドライ」運転を設定して運転を 
する。 

〇乾燥なしが設定されている場合は、乾燥 
の設定をする。 

(0：^ 乾燥の設定 P 8 参照） 


においについて 


げ況 

原因 

対処方法 


〇排水溝のような 
においびする。 

〇残さいフィルターに残さいなどび残って 
いる。 

〇残さいフィルターを歯ブラシなどでてい 
ねいに洗ラ。 

(〇=後始末をする P 21 参照） 


〇長時間使用されなかったり、「乾燥のみ」 
コースをよく使用すると、排水経路内の 
においをふさいでいる水び蒸発し、異臭 
を放つことびある。 

〇「予洗い」コースで運転する。 

〇食器を入れずに洗剤やレモン汁-お酢を 
入れて「予洗い」コースで運転する。 

〇お近くの家電量販店•ホームセンター•ス 
ーパーマーケットで販売している「を器洗 
い乾燥機用庫巧ク U —ナー」を使用する。 

( DC ?" お手入れのしかた P 23 参照） 

〇乾燥時のにおい 

〇残さいや油分び、ヒーターやヒーターカバー 
に付いた場合、 熱び加わるとにおいびする。 

〇推奨専用洗剤ををめに入れる。 

〇魚などのにおい 

〇残さいフィルターに魚の皮などが残って 
いる。 

〇残さいフィルターを歯ブラシなどで洗っ 
てください。 

〇あ b かじめ食器から魚の皮などを取って 
入れる。 

〇樹脂やゴムのよ 
ラなにおい 

〇購入後しばらくは樹脂やゴムのにおいび 
することびある。 

〇をかのにおいび残る場合ちありますび、 
使用上は問題ありません。 
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点検•お手入れ、他 

3故障かな？と思った!5 


製品ついて 


状況 

原因 

対処ち法 


〇ドアび引さ出 
せない。 

〇まな板やさいばし-なべなど、背の高い 
を器び庫内に引っかかっている。 

〇無理に引さ出そラとせずに販売店に連絡 
する。 

〇ドアの周囲から 
水漏れする。 

〇洗浄檀のふちに食べちののカスなどが固 
まり付着している。 

〇洗ミき權のふちの食べちののカスなどを 
ふきんで拭きとる。 

( [ n =^ お手入れのしかた P 23 参照） 


〇本体内のふたのパッキンに食べちのの力 
スなどび固まり付着している。 

〇ふたのパツキンを無理に拭かないで、販 
売店に連絡する。 

パツキンび外れるおそれびあります。 


〇食器び洗ミき檀のふちより上に出ているた 
め、ドアを閉めたとき、本体内のふたを 
上に巧して、ふたび閉まっていない。 

〇ドアを開める前に、食器や調理器具び洗 
ミき槽のふちより上に出ていないむ唯認する。 

〇を器などを正しく入れる。 

( [〇=食器の入れかた P 11 〜 1 日参照） 

〇庫内に泡びを 
量に発生して 
し、る。 

〇台所用液体洗剤を少量でち使用した。 

〇食器に付いた台所用液体洗剤をすすびな 
いで入れた。 

〇推奨専用洗剤を使用する。 

( DC ?" 専巧洗剤について P 1 8 参照） 

〇異常報知び発生した日お買い巧めの販売 
店に連絡する。 

〇庫内に水滴び 
残る。 

〇庫内朽先謝普のふちに水滴び残ることびある。 
(「スピーディ」-「低温」コースなどは加 
熱すすざの温度び低いため水滴び残りや 
すい。） 

〇室温などの条件により、乾燥び悪くなる。 

〇「強力」-「強力+ドライ」運転を設定して 
運転をする。 

(水滴の残りび緩和されます。） 

( 『ドライ』運転とは？ P 8 参照） 

〇庫内や洗;き權のふちをふさんでふさ取る。 

〇庫内が白く く 
ちつている。 

〇水に含まれている S ネラル分のためで異 
常ではない。 

〇お近くの家電量販店•ホームセンター•ス 
ーパーマーケツトで販売している、「食器 
洗い乾燥機用庫内クリーナー」を使用する。 
(0：^== お手入れのしかた P 23 参照） 


〇石けん成分び含まれてし、る専用洗剤など、 
推奨専用洗剤じ(外の洗剤を使巧している。 

〇推奨専用洗剤を使用する。 

( 0== 専用洗剤について P 18 参照） 

〇ヒーターの上 
にプラスチッ 
ク食器び落下 
し、回着した。 

〇プラスチック製などの軽いを器び洗ミき水 
の噴射で飛ばされた。 

〇販売店に連絡する。 

※軽い食器は入れないでください。 

〇残さいフィル 
ターの下に水 
び残つている。 

〇排水管側からのにおい防止や、虫などの 
侵入防止のために水でふさいでいる。 

〇異常ではありません。 

〇運転をスタート 
すると、ポンプ 
び数回止まる。 

〇水経路内の空気を巧いている。 

〇異常ではありません。 

〇運転をスタート 
してち、ポンプ 
び動かない。 

or 強力」コースのスチーム行程ではポンプ 
は動かない。 

〇異常ではありません。 

( 0:17=各コース別の所要時間のめやす P 9 参照） 
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故障かな？と思った 5 


製品ついて 


：!犬況 原因 対処方法 


〇ポンプびゆっ 〇運転再開時などは、ポンプをゆっくり動 〇異常ではありません。 
くり動く。 かしている。 


サービスマンを依頼される前 



：!犬況 

原因 

対処方法 


〇運転しない。 

〇停電している。 

〇運転途中停電した。 

〇下表「停電」参照 


〇ブレーカー(機器用）び切れている。 

〇下表「ブレーカー(機器用)び作動したとさ」参照 


〇ドアび開いている。 

〇ドアを確実に閉める。 

『ピツ』と]回ブヴーび鳴る。 

※電源び『切』の時でちブヴーび鳴ります。 


〇【電就スイッチを巧して電源を『入』にし 
ていない。 

〇【スタート /- 時停止】スイッチを巧して 
いない。 

〇【電源】スイツチを巧して電源を『入』にする。 
(運転表示ランプ点灯） 

〇【スタート/一時停止】スイツチを巧す。 
(『ピツ』と]回ブヴーび鳴る） 

〇すべてのランプ 
び約7秒間点滅 
し、すぐに運転 
びでをない。 

〇使用期間び] 0年を越え、点検お知らせ 
機能び作動しています。 

〇株式会社八ーマン点検受付センター 
(0120-780-137) に連絡してください。 
点検の案内をさせていたださます。 

詳細は31〜33ページの『特定保守製品 
と点検』を参照してください。 

〇点滅後は通常の運転手順で使用できます。 


凍結*断か-停電-ブレーカー(機器用)が作動したときは 


げ況 

対処ち法 


〇 ま結 

1 . 電源び「切」の状態で、庫内に己 0° C 程度の湯水を約 3 L 入れ、約60分〜90分(室温 
]已での場合)放置する。 


2. 解凍後、【電源】スイッチを巧し、電源を『入』にし、【コース】スイッチにて「標準」コ 
ースを選択し、運転を開始する。 


3 . 給水-排水および洗ミき運転びでさることを確認する。 

〇 断水 

1 . 【電源】スイッチを巧し、電源を『切』にし、運転を中止する。 


2. 断水び回復したら、他の蛇口からにごった水を流す。 


3. 専巧洗剤を入れ直し、はじめから運転する。 

〇 停電 

1 . 機器にさわ b ずそのままにする。 


2. 停電び回復したら、自動的に停電前の状態か日運転を再開する。 

※予約運転されている場合を、停電前から再開します。 

〇ブレーカー 
(機器用）び 
作動したとさ 

1 . 原因を対処した後、ブレーカー(機器用）を復帰させる。 

2. 自動的に、ブレーカー(機器用)作動前の状態から運転を再開する。 

※予約運転されている場合を、停電前から再開します。 
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o 長期間使用し 
ない場合の処 
置方法はあり 
ますか？ 


〇食器の口部分を指で弾いて、キーンと澄んだ金属音びするちのび 
ク I 」スタルグラスになります。 


ネ^ X 


■ 


ちょっとした疑問 


〇食器をセット 
する時に食器 
を割ってしま 
った場合どラ 
すれば良いで 
すか？ 


〇を器をかごから取り出し、かごを庫内から取り出してください。 

割れた破片をでさるだけ取り出して、「予洗い」コースで運転してください。 

運転終了後残さいフィルターを取り出し、残さいフィルターに集まった破片を捨てて 
ください。 


〇庫内のにおい 
び気になるの 
ですび？ 


〇を品にはにおいびあり、洗ミき中及び乾燥中に、においび出ます。 

残さいカスび、洗ミき權内に残らないよラに定期的なお手入れをしてください。 

(に戸お手入れのしかた P 23 参勵 

•残さいフィルターを運転終了後に外して掃除してください。 

-定期的に庫内および洗ミき權のふちをふきんでふき取ってください。 

• においび気になる場合は、お近くの家電量販店•ホームセンター•スーパーマーケット 
で販売している「食器洗い乾燥機用庫内ク U —ナー」を使用するか、レモン汁-お酢を 
少量入れて「予洗い」 コースで 運転してください。 

-「乾燥のみ」コースをよく使巧される場合、定期的に「予洗い」コースで運転してください。 


〇を器洗い乾燥機専用の電源を設けて 〇機器専用のブレーカー（機器用）を切 
いる場合 つてください。 


〇食器洗い乾燥機専用の電源を設けて 
いない場合 


〇機器設置キャビネット内のコンセン 
卜を巧いてください。 

(販売店に連絡してください。） 


i 


〇機器設置キャビネット内の止水をちしくは、水道の元をを閉めてください。 
(¢1==止水栓について P 22 参勵 


〇上記と逆の処置を行い、「予洗い」コースで庫内を水洗いしてからご使巧ください。 
または販売店に連絡してください。 


点検•お手入れ、他 

3故障かな？と思った!5 


場ま 
るれつ. 
すすか 
用ラす 
使どで 
たない 
ま合良 
〇 


クけれ？ 
ル分すか 
夕見ラ巧 
スのど^ 
U スを良 
クラ方ば 
〇 
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3ユーザー設定について 

こんなときは、設定の変更び巧能です。 

-運お終了ブザー音び気になるとを：【運お終了ブザーの設定-解除】 
-もっと念入りにすすぎたいとき：【すすぎ回数の追加-追加なし】 

〈ユーザー設定の開始〉 


◊ドアを開ける。 

◊電源び『切』状態で【コース】スイッチ巧したまま、【電源】スイッチを2秒同時に巧すと、『ピー』に秒間) 
とブヴーか鳴り、ユーヴー設定モードとなる。 

◊コースランプ-予約ランプび点打し、現在の設定を表おする。 

〈設定の変更〉 


◊【コース】スイッチを巧し、コースランプに「強力」コースまたは、「標準」コースを点打させ、設定項目 
を選択する。 

◊設定項目び選択された状態で、【予約】スイッチを押し、予約ランプに「2時間」または、「4時間」 
を点巧させ設定を変更する。 


設定項目 

コースランプ 

予約 ランプ 

2時間 

4時間 

①運転終了ブヴー 

標準 

設定(鳴る）【出荷時】 

解除(消音する） 

③すすざ回数 

強力 

追加なし【出荷時】 

追加 （1 回） 


※各コースによりすすざ回数び異なります。 


〈設定の終了〉 


◊【スタート /— 時停止】スイッチを押すと、『ピ ー K 2 秒間)とブヴーび鳴り設定び保巧され、電源『切』 
状態に戻る。 


30 












点検•お手入れ、他 

3特定保守製品と点検 


■特定保守製品とは 

本製品は、消費生活用製品を全法（消を法）の長期使用製品を全点検制度で指定される特定保守製品です。 

「消費生活用製品のラち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）によりま全上支障び生じ、一般消費者の生命又は 
身体に巧して特に重大な危喜を及ぼすおそれび多いと認められる製品であって、使用状況などからみてその適切な保守 
を促進することび適当なをの（消を法第2条第4項)」として指定された製品です。 

■点検までの手順 


7 所有ち登録をしてくだ 
I さい。 

付属の r 所有者票(返信はびさ)」 
に、必要事項を記入して巧函 
して < ださい。 


2 点検時期になった5、 
点検通知が届さます。 

-所有者登録をしていただいた 
方に、点検期間の始まる時期 
に法定の点検通知をいたしま 
す。（消安法第32条の1 2) 


rt 法定点検を申し込み、 

〇 法定点検を受けてくださし、。 

-この製品の法定点検のお申し 
込み、お問い合わせは、33ぺ 
ージを参照してください。 


■法定の点検期間になった5点検を受けてください 

-特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、設計標準使用期間に基づいて製品ごとに設定され 
た点検期間中に、点検を受けることび製品の所有者の責務として巧め5れています（消安法第32条の14)。 

本製品に表示している点検期間になりました5、必ず点検を受けてください。（点検は有料です） 

-なお、法定点検の後ちご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることび本製品を安全にお使いいただく 
ために必要となりますのでミ主意してください。 

-法定点検は、その時点で点検基準に適合しているかどラかの確認であって、その後の安全を担保するちのではあ 
りません。 


■法定の所有を登録をしてください 

-特定保守製品の所有ちは、この製品の製造（輸入）事業者に法定の所有ち登録をすることび巧め日れています（消 
安法第32条の8第1項)。 

製品に同おしている「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に従って、ご登録をお願いします。 

-ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のちとに管理し、 
法定点検や U コールなどの製品安全に関するお知らせをする場合 LU 外には使用いたしません。 


■登録していただいた所有者情報に、変更びありました5ご連絡ください 

-所有ち情報に変更びあった場合、この製品の製造（輸入）事業者に変更の連絡をすることび巧め b れています（消 
安法第32条の8第2項)。 

引っ越しなどで所有ち情報に変更びありました5、速やかに r 所有ち票」に記載している《所有ち情報の登録方 
法》に掲げる問合せ連絡先にご連絡ください。 

ご連絡いただかない場合、法定点検や U コールなどの製品ま全に関するお巧 b せび正しく届かないことびあります。 


■法定の点検通知をいたします 

-法定の所有ち登録をしていただいたちに、登録情報に基づいて点検期間の開始前に法定の点検通知をいたします（消安法 
第32条の12)。 

-点検期間については、製品本体の表示、もしくは製品に同捆している「所有者票（お客さま控え)」をご覧ください。 

【本製品の設計標準使用期間について】 

本製品は、設計標準使用期間*を] 0年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用する 
と、経年劣化による発乂-けびなどの事故に至るおそれびあります。 

※設計標準使用期間とは、標準のな使用を件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、まを上ち 
障なく使用ずることができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるらのでず（消を法第32を 
の3 )。 n 呆罰期間」とは異なるのでま意してください。（な罰期間はな証書を参照願いまず。） 
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特定保守製品と点検 


<設計標準使用期間の算定の根拠> 

本製品の設計標準使用期間は、次のよラに設定しています。 

1) 始期... 製造年月 

2) 終期 ••-標準使用を件 J に C 9920-1 に基づいて、想定した]ツ下の使用条件にて、当社において耐久試験な 

どを行い、その結ま算出された数値などに基づいて、 r 経年劣化により安全上支障び生ずるおそれび 
著しくかないこと」を確認した時期 

■使用条件 


項目 

を件 

備考 

環境を件 

電源電圧 

単相]日 0 V 


周波数 

己 0および 60 Hz 


温度 

20で 

中間期（春■秋） 

湿度 

目己％ 


ミ 几ち 

日又 直 

標準設置 


負荷を件 

お皿 

標準食器負荷 

取扱説明書に記載の負荷 

コース 

標準 コース 

製造事業者び指定する洗 
ミ争から乾燥までの コース 

給水圧力 

0.03〜1.0 MPa 


給湯-給水 

已。 C 〜 60 °C 

已ぴ C 給湯びある 

想定時間 

1年間の使用 曰 数 

1 曰 使用回数 

1回の使用時間 

3 目己 曰 

S 回 

取扱説明書による 



《ごま意ください》 

使用頻度-使用環境' 設置場所び標準的な 
使用条件と異なる場合、または、業務用な 
ど本来の目的!;(がの方法で使用された場合 
は、本体に記載の設計標準使用期間よりを 
短い期間で経年劣化び起さる可能性びあり 
ます。これに該当するよラな場合は、33 
ページの「本製品の点検などに関ずるお問 
合せ先」にご連絡ください。 


■点検について 

法定点検は、八ーマンまたは八ーマンび委託した事業者び行います。 

【点検の内容について】 

-特定保巧製品について、点検期間中に点検基準に従って実施する有料の法定点検です。 

-点検基準とは消安法省令に定め日れており、製品区分ごとに点検項目、点検内容び定められています。 

-点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。 

•点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備（修理を含む）を 
行って使用を継続するかどラかはお客さまの判断となります。 

【点検の料金について】 

-点検料金は、お客さまにご負担いたださます。また、点検の結果、整備び必要となった場合は、別途整備費用 
(有料）び発生いたします。点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。 

なお、点検料金の設定の基準などや、点検要請に巧して速やかに対応でさるよラ全国に配置しておりますヴポ 
ー ト拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。 


http://www.harnnan.co.jp/houtei/hoshu.htnnl 


※インターネットでご確認でさない場合は、33ページの「本製品の点検などに関するお問合せ先」にご連絡ください。 

【本製品の点検の結果が要になると見込まれる舊備用部品の保有期間】 

•整備用部品とは、法定点検の結果、不備び認め日れた場合に、を全性を確保(回復)させるために必要な部品であり、 
補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。 

各種整備用部品の保有期間は、製造巧ち切り後] ] 年間です。 

[ポンプ•ファンモーター•昼板•ヒーター•配線•パッキン -0 リング] 

※補修用性能部品の保有期間は、34ページを参照してください。 
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3特定保守製品と点検 


本製品の点検などに関するお問合せ巧 

株式会社八ーマン点検受付センター 

Tel : 0120 -780- 137 


【本製品の日常的に行ラベを点検-お手入れ】 

製品を安全にご使用いただくために、月]回程度は、お客さまで日常的に点検やお手入れを行ってください。 

<点検-お手入れ前のごま意> 

-電源を『切』にして行ってください。 

•製品の使用後は、製品や庫内び高温になっていますので、やけど予防のため製品び;令えてか日、点検•お手入れを行 
って< ださい。 

<点検-お手入れの内容> 

. 23 〜 24 ページの「お手入れのしかた」および、安全上のを意に関する項目を参照してください。 

-次のよラな症状びあれば、経年劣化の兆候と考え日れますので、下記「本製品の修理に関するお問合せ先」にご 
連絡 < ださし、。 

-運転中に機器から焦げくさいにおいがしたり、異常音が聞こえる。 

-機器外観に異常な変色がある。 

-機器-配管から水漏れがある。 

-本製品の修理に関するお問合せ先： 株式会社ハーマンコンタクトセンター (TEL : 0120 -38-8180) 
【任意の定期点検について】 

-製品をまむして長くご使用いただくために、法定点検の他に定期的な点検（有料）をおすすめします。 

詳しくは上記「本製品の点検などに関するお問合せ先」にご連絡ください。 

■表术位置について 



表示(例） 


特定保守製品 


点検期間2018年4月〜2020年3月 
製品名 F B 4 516 製造辛月2 0 0 9年4月 

特定製造事業者等名株式を社八ーマン 設計標準使用期間10年 

大阪市此巧区春日出南 3-2-10 

問合せ連絡先株式を社ハーマン点検受付センター 0120 -780-137 
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電源電圧 

単相交流1 00 V 

周波数 

已0/巨 OHz 共用 

消費電力 

-ポンプ モーター 75 W 
-ヒーター 800 W 

-最大消費電力 875 W 

がおゴ法 
撮大） 

製品最大幅 448mm 
(本体幅 408mm) 

奥行已7日 mm (パネルなし） 
奥行已日 2mm (扉材なし） 

局 さ4已 0mm 

製品の質量 

約 20kg 


使巧水量 
(標準コース） 

約] 已 L 

使用水圧 

0.03〜 IMPa の.3〜 lOkgf/cm う 

洗を方式 

回転ノズルおよび 
固定ノズル噴射式 

ずずざち式 

ためすすざ 

乾燥方式 

ヒーターと フアンによる 
水を除湿乾燥 


標準食器量 


已点 

已点 

已点 

已点 

已点 

已点 

已点 

計3己点 


他に 

スプーン.フォーク- 
はし-包 T など 


修理のお申し込み 


-2已〜29ぺージの r 故障かな？と思った引を見て、もう一度確認してください。 

■確認のラえ、それでち不都合な場合は、お買い巧めの販売店または、株式会社八ーマンコンタクトセンター 
0120-38-8180 (電話料金無料）に連絡してください。 

なお、連絡されるとさは、下記のことをお知らせください。 


1. 品名〕ード FB 4 已16 . F4 已 B 16 

2. 故障または異常の内容（でさるだけ詳しく） 

3. ご住所.お名前.電話番号.道順 
(でさるだけ詳しく） 


電話料金 
無料 


0120 - 38-8180 


(サービスは、ハイ A —マン） 


製造番号び必要な場合は、洗を權を弓 I さ出した底部の銘板を 
確認してください。 


銘板表示(例) 


電気度器ない乾操援 
FB4516PMS 
巧式会社ン 


MADE IN CHINA 

111111111111111111111111111111111 

SGOl S0002 


空気用品安全まに基づ<表示 

曾 

か B を岳準：0合 

定格電圧-周波巧100 V.SO/SOHz 
電動機定格ミ肖き電力 75W 
じータ定槪肖黃電力800 W お 

お塞-空号1 10.11- 呂〇け已〇さ； 

製品を 

電気食器;ホい機 

温度ヒューズ定格作動温度100で 
軍济ヒューズ定巧電流 18A 

製品の型ま 

F 日4己1己 


部分を確認してくださし、。 



保 


証 


き 


取巧説明書の裏表紐がな証書になっていまず。 

-保証書に記載されているよラに機器の故障については、一定期間-一定を件のちとに修理いたします。保証書を 
紛失されますと、無料修理期間であってち修理費をいただくことびありますので、大切に保管してください。 

-無料修理期間経過後の修理については、お買い巧めの販売店または、もよりの弊社に相談してください。 

修理によって性能び維持できる場合は修理（有料）いたします。 


補修用性能部品の保有期間 


この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期間は、製造巧ち切り後10年間です。 
但し、保有期間経過後であつても補修用性能部品の在庫びある場合は、有料修理いたします。 


点検•お手入れ、他 

3仕様•アフターサービス 

仕様 


んんみプ 
皿鉢皿わわのッ 
大中ル茶汁湯 n 
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保証書 


口□も—! 


ド F 巨4已16 - F 4 已巨16 


I 2. 


このたびは当社製品をお買上げいただをましてありびとラございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本 
体び故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を巧ラことを約束するちのです。 

^な料修理規定> 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等のま意書に従った正常な使巧状態で、下記保証期間中に故障した場含には、お買い上げの販売店ま 
たは、ちよ0の弊社び無料修理致しまず。 

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売ちまたは、ちよ0の弊社にご依頼のラえ、本書をご提示ください。 
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 

ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談くださし、。 

ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼できない場合には、ちよ0の蝶社にご相談くださし、。 
本書は日本国内においてのみ有効です 。 （This warranty is valid only in Japan .) 

本書は再発行致しませんので、紛失しないよラ大切に保管してください。 

保証期間内でを次の場合には有料修理にな0ます。 


3. 

4. 
己. 
日. 
7. 


(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。 

(□) お買い上げ樓、取付場所の移動-落下などによる故障および損傷。 

(八）乂災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、ねずみ•鳥-くを•昆虫類の侵入および 
その他の天災、地変による故障および損傷。 

(二）工事説明書および取扱説日月書等に指示する方法！;1外の工事設計または取付工事などび原因で生じた不具合、故障および損傷。 

(ホ）業務用の場所等（喫茶店、飲食店など）でご使巧にな5れた場含。 

(へ） 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。 

(卜）塗装の退色、メッキの軽微な傷、簡など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。 

(チ）機器に表示してある電源（電圧-周波数） iU がで使用された場含。 

(リ）本書の提示びない場合。 

(ヌ）本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店名の記入擦印のない場合、あるいは字句を書さ誓え5れた場合。 

(ル）消耗部品の取り誓えおよび保守などの費巧。 


お 客 様 

お名前 

TEL 

ご住所〒 

保証期間 

お買い上げ 年 月 曰か51年間 

販 店 

店 名 

TEL 

住 所 


※保証期間内のサービス活動およびその樓の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合びありますので、 
ご了承ください。 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のわとにおいて無料修理をお約束するちのです。従って、この保証書によってお客様の法 
律上の権利を制限するわのではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、 
もよりの弊社にお問いをわせください。 

※保証期間経過禮の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧くださし、。 
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年月曰 

修理記録（修理内容） 

サービス員® 








愛情点巧 

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！ 

の 

こんな 
症状は 
お0ま 
せんか 

-水漏れびずる。 

■焦げくさい臭いびしたり、運転中に異常 
な音や振動びする。 

-本体に触るとビ U ビ U 電気を感じる。 

-その他の異常や故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 

おず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


修理点検商品についての 
お問い合わせは••- 

コンタクトセンターにおかけいただくと音青ガイダンスび流れますので、 

お巧い合わせの内容によつて下記のま号をお選びください。 

巧式をなハーマン 
コンタクトセンター 

1 修理の受け•が聞こ関する 
' お問い合わは 

n 点検•所補情漸〔関する 
t お問い合わな 

q 商制こ則■る狮り合わせ- 
ごその他 

0120-38-8180 

携帯電話か日のお問い合わせは ••• 

0570 -064-780 

(通話料がかかります） 

■ 修理夏付センター 

【受付時間】 

365曰24時間修理受付 

※修理訪問は日中、地域により休日有り 

FAX (078)92 日■日499 

■ 点巧夏付センター 

【受付時間】 

•日*ネ兄日、階な指定が日を除く 

〈平日 > 月〜金日： 00か517:30 

■ お客さま相談センター 

【受付時間】 

※日•祝日、摩巧指定休日を除く 

月〜±日： 00か百18:00 

FAX (078)927-5070 


( 1103 ) 

























































